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I. ObferVationes nonnulU Planetarum ^Primariorum^ 
ac fpeciatim StelU cujufdam fixa corporis Jovis 
interpofitu cccultata 5 a ^. D. Jacobo Pound, 
3t 8. Soc. nuper habite, ty ab eodem cum ^w'4 
Societate communicatd. 

ABfque ObfervationibuS accurate inftitutis, irrito 
(ane conamine vera* motuum Cceleftium Theoriae 
Calculufque ca?lo conformis expeterentur. Quod autcm 
tam diu latuerit Veritas Aftronomica ex eo faclum eft, 
quod Veteres Artifices, & imprimis Ptolemtus, nuila 
omnino nobis tradiderint Obfervata, praeter ea quibus ad 
ftabiliendas Hypothefes Tabulafque fuas Principiis uft 
funt .- Cum tamen multo magis ex re {xsSfi&tTimocharidis, 
JriftiHi, Hipprchl fuafque Ptolemai ipfius vnpwets 
debita fide ad nos tranfmififle, & numerorum fuorum 
a Cseio diflenfus ingenue annotafle (ad exemplum magni 
Hippocratis, cui minime pudori fuit fub cura fu& mor- 
tuos srque ac fanitati reftitutos Pofteritati confjgnaffe) 
potius quam vana quadam gloriolce fpecie, Sphalmata 
lua fibi ipfis perfpe&a tacuiiie ; ceiatis fc Obfervationi- 
bus iis quibus Tabulas fuas male refpondentcs ex- 
perti funt. Hoc autem ante Tjchonem Brahe omnium 
pene gentium Aftronomis commune vitium. 

Ex quo autem a fagaciflimo Kepkro adinventa efl; 
genuina motus planetarii Theoria, ejufdemque etiam 
Geometrica veritas a Newtono magno nuper patefafta, 
nonnullos ingens inceilk cupido caJcuIum Aftronomi- 
cum Ceelo omnino confentaneum exhibcri pofle j & m 
eum ftnem, prster Obfervatores Principum, Privati 
etiam plurimi apud nos obfervandis Sideribus inhianr.- 
Horum autem nemini arte vel induftria fecundus Rever. 
D. J&cobus Pomd, Reg. Soc. Socius, Obfervationes 

fequcntcs 
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fequentes a fe nuper apud Wanfted habitas, Tubifque 
longiiTimis & Micrometro quantum fleri potuic ac- 
curate captas, cum publico communicandas obrulit. 

Anno 1715". Augufti %i°. 8 h . ij* Temp. ceq. Mars 
prxcedebat, fcil. Afcenfione re<2a, Mediam frontis Scor- 
pii (Bayero ^) 6'. 5-4" Borealior Fixa 9'. 47". 

&/tf. 18 . 7 h . 30'. $/4™ prascedebac Ciaram in ped<s 
Serpentarii (Bayero 0) 17'. 48". & eandem habuit De- 
clinadonern accurate. 

Novemb. 30. i8 a . 8'. Saturnus prazcedebat y, five 
(ecundam Alae Virginis 23'. 19" & erat Fixa Auftra- 
lior z^'. 3". Dtcembris autem 4 W I7 h . 35'. proccedebat 
eam 10'. 50" & Auftralior erat 19'. 00". 

Anno autem 171 6. Feb. zz°. 7 h . Z3' T- a?q. $£w 
pracedebat £ Pifcium, five Sequentem trium clariorum in 
Lino Auft. Pifcium 3'. 35:". eademque Auftralior erac 
1'. Z3", quam proinde obtegere debuit ante bihorium, 
forfan corporaliter. 

Junii zz°. 8 h . ?z'. T. a?q. Fiw/» fequebatur Cor 
Leonis 34'. 50", &fixa Auftralior erat 7'. zf: 

Aug. 14 . i5 h . 00'. Jupiter prascedebat Propoda uno 
tantum minuto, cum Declinatione Bor. minore 14'. 26". 

v**£. 19 . i3 h . x' 5^ w praecedebat fixam Tele- 
fcopicam, qu^vocetur b, $o\ 08" eandem habens De- 
clinationem accuraie- 

Aeg. Z4 . iz h . r9' 5^/"'^ Micrometro diftabat a 
pnedida £, 5'. 54", fimulque ab alia Fixi clariore a 
7'. 17". Diftantia fixarum iz'. 31". Tunc minotjovjs 
diameter o'. 38" 

Scpti iz°, i7 h - 00 Vtnus recens a Statione fecunda 
fequebatur Telefcopicam 17'- 40"» eaque Auftralior 
erat 5'. 30". Hsec autem Fixa tunc occupavit si t?°- 
44'r cum Lat. Aulb 5 . 99. 

O^. 15°- i? h . nr Venus difabat Microm. aFixa 
«rinCrure Leonis 27'. 55". 

tfovemb. 
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Novmk xo°. 6X i8'^ Jupiter regreflus efl ad ftellas 
•f & £, ad quas obfervatus efl: ^^, 24°, & diftabac a 
b 6'. %i" s ab a vero 11'. 36". 

Ihvemb. 21. 7 h . 38', jFtf^/Vw diftabaca £9'. 19", & 
ab 4 3'. 48". Fixseinterfe 12.'. 30". jW-f diametcr mi- 
tsor five Axis o'. 44". Deinde hora i8'\ 50'. vifa eil 
fteila a limbo jfw/j quafi adlmere, eratque quafi ~ fe- 
midiamecri vel o', 15". centro y^/V Borealior. Juxta 
has autem obfervarioncs conftat medium Occuftationis 
Fixse, interpofito ^v« corpore, contigifle AW. 21°. 19*. 
'??•'. vel proxime. Deinde 
Nev.^o.^K^i' X.pvxce&Frcpda 12'. ?6" 
Oee. 4. 6. o £• Sequeb. eam 22. 49 

D«. f. 6. Repet- ~;i. 55- 

Dec. 6. 6. o Repet. = — 40. 90 

Dec. 7. 6, o Icerum —49. ir 

Ex hisultimisObfervationibus iiquec Jovem & fr^- 
^4 eandem habuifle Longitudinem Dcc. i°, i5 h . 29', 
quo tempore Jupiter Auflralior erac ftella 7' 40'. Ex 
iildem etiam conftabit Jovem in oppofito Solis fuifle, 
quoad Longitudinem. Dcc. 6°. i2 h 46'. 

N. B. Steilas illas Telefcopicas aSc i> vocatas, habe> 
ri in Catalogo Fixarum Britannico D. Fiamfleedii, 
ubi i;>fi a Locus datur, ad annum Scil. 1690 ineuntem, 
3E %y°. 54', 29" cum Lat. Auft o 21'. $5"; alteri 
vcro b e 28 . 5'. 24" cum Lat Auft. 28'. $". Neque 
aliam novimus Fixam a corpore Jovis occukatam & ab 
invento Telefcopio obfsrvatam, pmer jam didtam 
Steliam a ; ad quam olim ardiflime applicabatur Jupiter, 
anteannos 83. Decembris nono St nov, Anni 1633. Vefp. 
cum Gajfetidu! Dini& vidit Jcvm huic Fixrc conjunc^umi 
necnifi quinque femidiametris corporis ihi fuperioren. 
Undecalculo debit^ inito, conftabit N^odos hujus Pianews 
PlanumqueOrbis ejus, fitum in Spharra Fixarurn fervars 
immobiiem, vei fakem lentjffimo mctu cieri. Yids Gajfendi 
Qbierv. Tom IV. p. 162, l.l j 



